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वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 अक्तूबर , 1992 

सं . 23 / 92 ~- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन टी ) 
सा . का . नि . 795 ( अ ). - केन्द्रीय सरफार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की 
धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात् : - - 

1. ( 1 ) इन नियमों का सक्षिप्त नाम, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क (पाचवां संशोधन ) नियम, 1992 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) में , 
( क ) नियम 83 के उप नियम ( 1) के खण्ड ( घ ) का लोप किया जाएगा । 
( ख ) नियम 194 के उप नियम ( 3 ) में क्रमशः “ मास " और "मासिक " शब्दों के स्थान पर "तिमाही " और " मासिक " 

शब्द क्रमशः रखे जाएंगे । 
2473 GI / 92 

(1 ) 
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- - 


3. उक्त नियम के परिशिष्ट मे 1, --- 


( क ) शीर्ष "( 1 ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्ररूपो की सूची " के प्रधान --- 
( i ) उपशीर्ष " अनुज्ञप्ति के लिए प्रावेदन " के अधीन श्रृंखला संख्याक 3 से 8 और उससे सबधित प्रविष्टियों 

तथा उक्त उपशीर्ष के अधीन " अनुज्ञप्तियो " और शृखला सख्याक 9 से 16 और उससे सबधित प्रविष्टियों के 

स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : --- 
" 3. संसाधन / उत्पादम/विनिर्माण करने/ थोक व्यापार कारबार चलाने के 174 और 192 प्रार -- 1 

लिए /बलाल या कमीशन अभिकर्ता के लिए अथवा विशेष 
औद्योगिक प्रयोजनो के लिए उत्पाद शुल्क्य माल अभिप्राप्त 

करने के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रावेदन । 
4. संसाधन उत्पादन विनिर्माण करने /थोक व्यापार का ग्वार चलाने के 

लिए दलाल या कमीशन अभिकर्म के लिए या विशेष औद्योगिक 174 और 192 भार- -- 2 , " 
प्रयोजनो के लिए उत्पाद शुल्कय माल अभिप्राप्त करने के लिए 
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र । 
श्रृंखला संख्याक 36 और 76 तया उसने सबधित प्रविष्टियों का लो । 
किया जाएगा ; 


श्रृंखला समांक 79 % के सामने "प्ररूप का विवरण " स्तभ मे " मासिक " शब्द के स्थान पर 

" नमासिक " शब्द रखा जाएगा , 
(iv ) श्रृंखला सख्याक 86 और उससे सबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् 

निम्नलिखित प्रन्सः स्थापित किया जाएगा, अर्थात - 


" 862 " मध्याय 10 प्रक्रिया के अधीन उत्पाद शुल्क्य माल के उपापन के 192 

सोटी --- 2 ", 
लिए प्रमाणीकरण । 
( ख ) शीर्ष " ( 11 ) नमूना "प्ररूपों " के अधीन, -- 
( i ) उपशीर्ष " केन्द्रीय उत्पाव - शुल्फ श्रृंखला सख्या 3 " के अधीन "प्ररूप ए एल 1 " के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप 

रखा जाएगा , अर्थात् - -- 


" केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के प्रावक्षर 
पप करने की तारीख 
अधिकारी के प्रायक्षर 


प्ररूप प्रार - - 1 


संसाधन उत्पादन विनिर्माण करने थोक व्यापार /कारवार चलाने के लिए बलाल या 

कमीशन अभिकर्ता के लिए या विशेष औद्योगिक प्रयोजनो के 
लिए उत्पाद शुल्क्य माल अभिप्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रीकरण 
के लिए प्रावेदन 

(नियम 174 और 192 ) 

( प्रक्षर और शब्द जो लाग न हो , काट दें ) 
सेवा मे , 

अधीक्षक , 
फेन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


महोदय , 

मेंहम . . . . . . . . . . . . पुत्र/ पत्री . . . . . . . . . . . निधासो . . . . . . . . . . . प्रार्पना करता है । 
करने हैं कि मुझे हमे अनुसूची मे उपशित प्रयोगनो के लिए नियम 174 के अधीन रजिस्ट्र करण प्रमाणपत्र जारी किया जाए । 
प्रम्य अपेक्षित प्यारे भी अनुसूची में दिए गए है । 


[ भाग II – पण्ड 3 (i) ] 


भारत का रामपत्र : प्रसाधारण 


2 मैं हम . .. . . . . . . . . . • “ उन सभी रजिस्ट्रीकरण के निवन्धनों और शो को जो समय- समय पर अधिरोपित की जाए 
अनुपालन करने के लिए सहमत हूं/ सहमत है । 

3 मैं हम . • • • • • • • • • • केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के सभी उपबंधों और उनके अधीन जारी किए गए 
किसी भी प्रादेश का अनुपालन करने के लिए सहमत हूं/ सहमत है । 

4. में हम . . . . . .. . . . . . . . घोषणा करता हूँ करते हैं कि मेरे हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इसमें 
दी गई जानकारी सही और पूर्ण है । 
स्थान : 

प्रावेदक के हस्ताक्षर 
तारीख 

( हस्ताक्षर ) 


यहा में काटिये 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- -- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- .. . 
- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


---- - . - - - 


- . 


अभिस्वीकृति 
श्री/ कुमारी/श्रीमती .. .. ... .. .. ... पुत्र/ पुत्री ... .. ... .. ... से नियम 174 और / या 192 के अधीन रजिस्ट्रीकरण 
के लिए एक रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रावेदन प्राप्त किया । 
तारीख 

प्रावेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी 

की रबर स्टाम्प 


अनुसूची 
1. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम और पता 
2. उन परिमरों के ब्यौरे जहां प्रस्तावित क्रियाकलाप किए जाएंगे : 

( भवन/ संयंत्र मीनरी प्रादि के पारेख के ब्यौरे संलग्न करे ) 
3. स्वामियों सभी भागीदारों/कंपनी के निदेशकों के ब्यौरे, जिसमें - -- 
( फ ) नाम 
( ख ) पता/ पते 

(i) आफिशियल 

( ii ) निवासी 
( ग ) प्राय-कर सं . संख्यांक 


- - - 


- 


- 


- - - - - -- - 


.. . - 


- - - - 


_ _ 


4 . क्रम संख्या 

उत्पाद शुल्क्य टैरिफ वर्गीकरण प्रयोजन जिसके लिए रिमार्क 
माल का विवरण 

रजिस्ट्रीकरण पाहा 

गया है । 
- - 

5. उम दणा में जब कि पावेदन विशेष औद्योगिक प्रयोजनों में प्रयोग करने के लिए उत्पाद शुल्क्य माल अभिप्राप्त करने के 
लिए हो , नीचे दिए गए अनुसार अतिरिक्त यारे दिए जाएंगे : 
(i ) माल को प्रत्येक श्रेणी या किस्म की अनुमानित माना और वर्ष के दौरान प्रयोग की जाने वाली संभावित ऐसे 

माल का भुल्य : 
(ii ) विनिर्मित को जाने वाली बस्नु और वर्ष के दौरान प्रत्येक वस्तु का अनुमानित उत्पादन और निकासी : 
( iii ) विनिर्माण की रीति . 
( iv ) मह प्रयोजन जिसके लिए विनिर्मित 

उत्पाद का प्रदाय किया गया है : 
( v ) वह स्रोत जिससे उत्पाद शुल्क्य माल 

স্বপ্নিমাণ কিয় লাগা 
( vi ) रिर्माक : 
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6. उस दशा में जब कि मावेदन प्राइवेट भांडागारण /भंडार कक्ष के लिए हो , नीचे दिए गए रूप में अतिरिक्त ब्योरे दिए 
भाएंगे : 


परिसरों का विवरण 


1. ग्राम या नगर 


2. जिला - 


3. भांडागार/ भंडार कक्षा के प्रत्येक मुख्य खंड या 

उप खंड का विवरण . 


4. क्षेत्र वार कुल भंडारण क्षमता 
5. भंडारित की जाने लिए उत्पाद शुल्क्य 

उत्पाद की किस्म - - 
6. प्रत्येक वितीय वर्ष के दौरान. भंडारित की जाने . 

के लिए ऐसे उत्पादों की प्रत्येक किस्म की अनुमानित माना " 


(ii) उप शीर्ष " केन्द्रीय उत्पाद शुल्क श्रृंखला सं . 4 " के अधीन 
" प्ररूप ए एल - 2 " के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-- - 

"मूल ( प्रावेदक के लिए ) 
दूसरी प्रति (डिवीजन के लिए ) 
तीसरी प्रति ( रेंज के लिए ) 


प्ररूप प्रार - - 2 . 

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र 
क्रम स . 

रेज 
डिवीजन 

फलक्टरी 
संसाधन उत्पादन विनिर्माण करने / थोक व्यागार कारबार बनाने में निए / नाल या कमीशन अभिकता के लिए प्रयथा 
विशेष औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उसाद गलाय माल अनिमान करने : लिए दोरणात 

( निमम 174 और 192 देमिए ) 
( उग अजरी, शब्दों को काट दीगिर, जो लागू न हो ) 
- - --- -निवासी - - - -- 

--- --- - - - - - - -- को केन्द्रीय उत्साघ - शुल्क नियम , 1944 
और उसके अधीन जारी किए गए किन्हीं आदेश में विहित शतों का अनुपालन करने का वचन दे चुकने पर, इसके द्वारा प्रमाणित 
किया जाता है कि उसे प्रमुसूची में व्यौरेवार दिए गए कार्यकलापों को हाथ में लेने के लिए पेन्द्रिीय उत्पाद शुल्क विभाग में यहां 
रजिस्टर कर लिया गया है । 
. . . 2. प्रमाणपन अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिसरों और प्रयोजनो . के .लिए ही, किसी अन्य प्रयोजन और परिसर में लिए नहीं , 
विधिमान्य है । 

3. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अन्तरणोय नहीं है । 

प्रमाण -पत्र में कोई शखि तत्र तक विधिमान्य तब तक नहीं होगी जब तक कि उसका केन्द्रीय उत्पाद - शल्ल अधीक्षक 
बारा आवेश न दिया गया हो और उसे अनुप्रमाणित न किया गया हो । 


5. यह प्रमाणपत्न तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि इसका धारक उम कार्यकलाप को करता है जिसके लिए यह प्रमाणपत्र 
आरी किया गया है या जब तक कि यह प्रमाणपत्र का प्रभ्यर्पण नहीं कर देता है, जो भी पूर्ववर्ती हो । 


8. इस प्रमाणपत्र के दिए जाने से रजिस्ट्रीकृत परिसरों या प्रयोजनों से संबंधित किमी अन्य व्यक्ति के ऐसे अधिकारों पर 
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनका ऐसा व्यक्ति विधिपूर्ण रूप से हकदार हो । 


भाग 1[--- खण 3 (i) ] 


भारत का राजपनं . प्रसाधारण 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- -. . . - 


- . . . 


% - -- . 


: 


- 


. 


अनुसूची 


1 . उम व्यक्ति का नाम और पता जिसको 

मिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है 
2 परिसरों का पता और विनिर्देश 


3. क्रम सं . 


टिप्पणिया 


उत्पाद शुल्मय 
माल का वर्णन 


प्रयोजन जिसके लिए रजिस्टर किया 
गया है 


- 


स्थान : 
तारीख : 


रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी 

हस्ताभर 


(iii ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रावली संख्यांक 5 मे 16, 36 और 76 और उनः प्रधीन प्ररूपों का लोप किया जाएगा ; 
(iv ) उप-शीर्ष “ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रावली 38 के अधीन, प्ररूप दछ -- 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा , 

अर्थात् 


" रजि . - - 1 


दैनिक स्टाक लेखा 
(नियम 47, 53 और 173 -- देखिर ) 


कारखाने का नाम और पता -- -- - 


माल का वर्णन -- -- - -- 
सारीख प्रादिम 

अतिशेष 


विजिमित 
परिमाण 


कारखाने से हटाया जाना 


( स्तम्भ 
और 3 ) 


शुल्क के संदाय पर 


शुल्क के संदाय के बिना 


देशी शुल्क 
उपयोग रिबेट के 
के लिए लिए दावा 

के अधीन 
निर्यात के 

लिए 


बन्धपत्र के 

अधीन 
निर्यात के 

लिए 


बन्धपा के 
प्रधीन अन्य 
कारखानों 

और 
भण्डारकरण 
स्थानो को 


- 


- 


पैक किया 


स्य 


मूल्य 


पैक किया पैक किया 

हुमा 
वियोजित वियोजित 


परि - 
माण 


परि 
माण 


वियोजित 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 
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अन्य प्रयोजन के लिए 


मन्त अतिशेष 

टिप्पणियां निर्धारिती या 

उसके अभिकर्ता 
परिमाधिस बनवपत्राचीन 

के हस्ताक्षर 
करने वाले कक्ष भण्डारकरण कक्ष 


प्रयोजन 


परिमाण 


दर 


रकम 


- - -- - - -- - - - - - 


पैक किया 

हुमा 


बियोजित ( मुक्त ) 


( 11 ) 


( 12 ) 


( 13) 


(14) 


(15 ) 


( 16 ) 


( 17 ) 


(18 ) 


- 


- 


- - 


- 


- 


टिपण ( 1) -- टैरिफ की प्रत्येक मव और उप मद के अधीन उत्पाघ शुल्क्य वस्तु के लिए पृथक रजिस्टर या किसी रजिस्टर में पृथक 

स्थान रखा जाना चाहिए । 
( 2 ) विनिमित परिमाण ( स्तम्भ 3 ) बन्धिन भण्डारकक्ष में या अन्य प्राधिकृत स्थान में शुल्क के संदाय के बिना जना 

किए गए तैयार उत्पाद का और उनका जो स्थायी रूप में मन्धित भण्डारका में ले जाए जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा 
है , कूल परिमाण होना चाहिए । 


( 3 ) स्तम्भ 6 और 8 में मूल्य , मूल्यानुसार शुल्क के अधीन रहते हुए माल को दशा में वह मूल्य होना चाहिए जिसके 

प्राधार पर शुल्क प्रयधारित किया जाता है ; अन्य मामलों में वह बीजक मूल्य होना चाहिए । 
( 4 ) उस माम का , जिसका दछ -1 में लेखा लिया गया है, नमूनों के लिए मर करने के लिए और पुन. प्रसंस्करण 

करने के लिए शुल्क मुक्त हटाया जाना स्तम्भ 11 और 12 में दर्शित किया जाना चाहिए । 
( 5 ) स्तम्भ 13 और 14 में , पृथक् शुल्क अंक प्रत्येक प्रकार के पाक के संबंध में दिए जाने चाहिएं । " ; 


( v ) उपशीर्ष " केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रावली संख्या 79- 2 " के अधीन " प्ररूप वन - 11 ", मे " मासिक " और "मास शब्दों 

के स्थान पर , जहां- जहां वे पाते है, " मामित " और "तिमाहो " शब्द क्रमशः रखे जाएंग ; 


( vi ) “ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रावली संख्या 86 शीर्षक और उसके अधीन प्रहर प्रमाण सं -,1 के पश्चात् निम्नलिखित 

अन्तःस्थापित किया आएगा, अर्थात् - - 


" फेन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रायसी संख्या 


86 क " 


"रेज --- - -- - -- - 


प्रभाग 


- - -- --- - - --- 


कलक्ट्रेट 


- - - - -- - - - 


[ भाग II - RT 3 ( )] 


भारतका राणा : साधारण 


प्ररूप प्रमाण -- -- 2 


अध्याय 10 प्रक्रिया के अधीन उत्पाद शमय माल की उपाधित 

के लिए प्रमाणपत्र 


( नियम 192 ) 


यह प्रमाणित किया जाता है कि 
( 1 ) श्री/मैसर्स 

- --- ( नाम और पता ) --- - - --- - - अकप - 2 में केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क नियम 1944 के अधीन इस रेंज में रजिस्ट्रीकृत है । है ; 
( 2 ) उक्त रजिस्ट्रीकरण उसको केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 के अध्याय सं . - - - - 
शीर्षक संख्या-- - - - - - - - - - - के अन्तर्गत आने वाले 

- -- - - - के विनिर्माण के लिए तारीख 
-- की अधिसूचना संख्या 

- -- --- - के अधीन ( शुल्क की दर दी 
जाए ) -- 

- -- -- - - - की शून्य रियायती दर पर 
( उत्पाद का नाम ) को अभिप्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता है । 
रेंज अधिकारी की पता 
केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क के -- 


नारीरम -- - - - - - - 


" मुद्रा "1 " । 
[ फा . सं . 213/ 4/ 92- सी एक्स 6] 

मीनाक्षी, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st October, 1992 

No. 23 /92 - CENTRAL EXCISES (NT) 


G . S . R. 795 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act. 1044 
( 1 of 1944 ), the Central Goveroment hereby makes the following further rules to amend the Central Excise Rules 
1944 , namely : 
1 . (1 ) These rules may be called the Central Excise ( Fifth Amendment) Rules , 1992 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2. In the Central Excise Rules, 1944, ( berein after referred to as the said rules),--- 

( a) in rule 83 in sub -rule (i), clause ( d ) shall be omitted ; 
( b ) in rule 194 , in sub -rule ( 3) for the words " month " and " monthly " respectively, the words " quartery and 

" quarterly " shall respectively be substituted 
3. In Appendix I to the said rules, 
(a ) under the heading " (I) the list of Central Excise Forins " ,-- 

(i) for the sub -heading " Application for Licence" , Series numbers 3 to 8 and the entries rolating thereto 
___ and under the said sub- heading “ Licences ", Sericsinumbers 9 to 16 and the entries relating thereto. 

the following shall be substituted , namely = 
" APPLICATION FOR REGISTRATION ... 

3 . to cure/ produce / manufacture/ carry 174 and R - 1 on wholesale trade/ business / broker 192 or commission 
agent, or obtain excisable goods for special industrial purposes . 
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REGISTRATION CERTIFICATE 

4 . to cure /produce /manufacture /carry 174 and R - 2 " ; on wholesale trade/business /broker 142 or commission 
agent, or obtain excisable goods for special industrial purposes . 

( ii ) Series Nos. 36 and 76 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
(iii ) in the column " Description of form " , against Series No. 79 - A , for the word " monthly " , the word 

" quarterly " shall be substituted ; 
( iv ) after Series No. 86 and entries relating thereto , the following shall be inserted ,namely : 
“ 86A Certification for procurement of excisable goods under 192 

( T - 2 " ; 
Chapter X Procedure . 
( b ) under the heading " ( II) Specimen Forms" , - 
(i) under the sub -heading Central Excise Series No . 3 , for “ Form AL- 1 , the following Form shall be 

substituted , namely : 


" Initials of the Central Excise Officer 
Date of punching 
Initials of Officer . 


" FORM R - 1 
APPLICATION FOR REGISTRATION TO CURE /PRODUCE/MANUFACTURE/CARRY ON /WHOLE 
SALE TRADE/BUSINESS BROKER OR COMMISSION AGENT, OBTAIN EXCISABLE GOODS FOR 
SPECIAL INDUSTRIAL PURPOSES. 

(Rule 174 and 192) 
(Delete the letters and words not applicable ) 


To 


The Superintendent of Central Excise , 


Sir , 
1/We - Son /Daughter(s ) ofenom 

- - residing at 
- - - - hereby reques - that In /We 

- may be issued a registration certificate under rule 
174 for the purposos indicated in the schedule. Other details required are also furnished in the schedule . 
2 . I/We 

- agree to abide by all the terms and conditions of the registration which may 
be imposed from time to time. 


3. I /We - 

agree to abide by all the provisions of Central Excise Rules, 1944 and any orders 
issued thereunder . 
4 . I/We 

--- - declare to the best ofmy/our Knowledge and believe that the information 
furnished herein is true and complete. 


Place : 
Date : 


Signature of applicant. 

( Signatures ) 


Tear here 


ACKNOWLEDGEMENT 
Received an application for Registration from Ms Mr./Smt. 

for registration under Rule 174 and /or 192 . 


Son /daughtuſ of 


Date : 


Rubber Stamp of the Officer 
receiving the application . 


(wr9 120 3 ( i) ] 

भारत का राजपन : मसाधारण 
- - - - - - - - - - - - - 

SCHEDULE 
1 . Name and addross of the person applying for the 

registration 
2 . Details of the premises where the activity proposed is 

to be carried on 


Guttach details of plan of Building /plant machinery etc.) 


3. Details of the proprictors /all partners/Directors of the company including : 

(3 ) Nume (s) 
( b ) Address( es ) 

(i) Official 

( ii) Residential 
(c ) Income Tax No. /Nos. 


4 . Sl. No. Description of Excisable goods 


Tariff classification 


Remarks 


The purpose for wbich 
the registration is sought 
for 


5. In case the application is for obtaining excisable goods to be used for special industrial purposes , additionat 

details as below may be furnished . 
(i) Estimated quantity of each class or variety of goods and 

value of such goods likely to be used during the year. 
( ii) Commodities to be manufactured and estimated output and 

clearance of each commodity during the year. 
( iii ) Manner ofmanufacture 


(iv) Purpose for which manufactured product is supplied . 

(v ) Source from which excisablo goods will be obtained . 
(vi) Remarks 


6 . In case tho application is for private war housing/ storeroom . additional dutails in the format furnished below 
may buziven : 

Description of premises 
1. Village or town 
2 . District 
3. Description cf each main division or sub - division 

of the warehouse or storeroom 
4. Area and total storage capacity 
5 . Vurieties of oxcisablo product to bo stored 
0 . Estimatcd quantity of ( ach variety of such products 

to be storud during cach financial year." ; 


(ii) under tho sub -hvading , " Cent; al Excisc Scrics No 4 " , for tho " Form AL 2” , the following Form shall bo 

substituted , namely : 


Original ( for applicant) 
Duplicate (for Division ) 

Triplicate (for Range ) 


2473 G1/92 – 2 


- 


- 


1 . 


. . . . . . 
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- - - - - - - - 
FORM RM 

REGISTRATION CERTIFICATE 
Sr . No . 

Range : 
Division : 

Collectorate : 
REGISTRATION CERTIFICATE TO CURE/PRODUCE /MANUFACTURE/CARRY ON WHOLESALE 
TRADE/BUSINESS/ BROKER OR COMMISSION AGENT, OR OBTAIN EXCISABLE GOODS FOR 
SPECIAL INDUSTRIAL PURPOSES . 

( See Rules 174c1d 192) 

(Delete the letters joid , not ripplicable ) 

. . . . . . . . . of . . . . . . . . . . . .. .. having undertaken to comply with the condi 
tions prescribed in the Central Exciso Rules, 1944 and » ny oiders issued thereunder is hereby certified to hav : been 
registered with the Central Excise Department to unde rickr activities as detailed in the Schedule . 
2 . Certificate is valid only for the premises and purposes specified in the Schedule and for no other purposes and 
premises. 
3. Registration certificate is not transferable. 
4 . No corrections in the certificate will be velid unless ordered and attested by a Superintendent of Central 
Excise . 
5 . This certificate shall remain valid till the holder carries on the activity for which a certificate has been issued or 
surrenders the certificate, whichever is earlier. 
6 . The grant of this certificate shall be without prejudice to the rights of any other person over the registered 
premises or purpose to which such person may be lawfully entitled . 

SCHEDULE 
1. Name and address of the person to whom the registration 

certificate has been granted . 
2 . Address and specification of the premises: 
2 . Sl. No . Description of excisable goods 

Purpose for which registered . 

Remarks 
Place : 

Signature of registering Authority " 
Date : 
(iii) the CentralExcise Series nunibers 519 16 , 36 and 76 , and the forms thereunder shall be omitted ; 
( iv ) in the Central Excise series 38 , for the " Form RG - 1" , the following Forn shall be substituted , namely : -- 


" RG 1 
Daily Stock Account 

(Rules 47, 53 and 173- G ) 
Nameand address of the factory . . . .. 
Description of goods . . . . . . . . . . . . 
Date Opening Quantity Total (Cols . 

Removal from the factory 
balance manufactured 2 & 3) 

On payment of duty 

Without payment of duty 


For home use 


For export under For export To other 
claim for rebate under bond factories 
of duty . 

or ware 
houses 
under 

bond. 
Qty Value 


ALL 


loose 


Qts 


value 


pack - loose pack - loose pack - 
ed 


ed 


ed 


- 


12 -- - 3 - - 

- - - - --- -- -- - - - - - 


-- -- 5 -6 

8 
- - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - - 


10 
- 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


Por other purpose . 


Duty 


Closing Balance 


Remarks 


Signature of the 
assessec or his 

agent. 


purpose. 


Quantity Rato 


Amount 


in finishing 
room . 
packed loose 


in bonded store 
room ( s) 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


NOTES 
( 1) A soparate register or separate opening in a register should bemaintained for excisable commodity under each 

item and sub -iteru of the Tariff . 
(2 ) Quantity manufactured ( Col. 3) should be the total quantity of finished product deposited in the bonded store 

room or other authorised place without payment of duty and those lying temporarily in the finishing room 

awaiting removal to the bonded store-roo . 
( 3) Valu , in Column 6 and 8 should , in the case of goods subject to duty ad -valorm , be the value on the baiss of 

which duty is determined ; in other cases it sould be invoice value. 
( 4 ) Duty free removals for samples, for destruction and for reprocessing of goodyaccounted for in RG - 1 should be 

shown in Columns 11 and 12. 
( 5 ) In columns 13 and 14 , separatc duty figures should be given in respect of each type of duty ." ; 
(v ) under the sub - heading , “ Central Excise Series No . 79 - A " in " Form RT- 11" , for the words " monthly " and 

" month " wherever they occur, the words " quarterly " and " quarter" shall respectively be substituted ; 
(vi ) after theheading “ Central Excise Series No. 86 " , and Form C . T.I.thereunder , the following shall boinserted 

namely : 
" Central Excise Series No. 86A " 

" Range . . . . . . . . . . . . . 
Division . . 
Collectorate . . . . . . 


FORM CT. 
CERTIFICATE FOR PROCUREMENT OF EXCISABLE GOODS UNDER CHAPTER 
X PROCEDURE . 

(Rulo 192) 
This is to certify that, 
(1) Mr./Messrs. 

(Namo and address ) . . . . . . 

is /are registered in FORM R -2 in this Range under the Central Excise Rules, 1944 ; 
( 2) tho said registration authorises him / her /them to obtain . . . . . . . . . . . . (Namo of the product ) falling 

under Chapter No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heading No. . . . . . . . . . . . , of the Central Excise Tariff Act, 1985 
at nil/concessional rate. 
of . . . . . . . . . . . . . . (rate of duty to be furnished ) under Notification No. . . . . . . 
dated . . . . . . . . . . . . for the manufacture of . . . . . . . . . . . . . . / use at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Address of the Range Officer : . . . . . . . . . . . . of Central Excisc 


Dated . . . . 


" Scal" ." 
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